
MF 471 Kc. 

MAGNADYNE SV 83c 


MAGNADYNE RADIO. 


Mod. SV 83 C. - Sene « Eptaonda ». - Produzione 1941-1942. (La MF e di 471,5 kc.s non 471. Inoltre completare il collegamento dal primario MF della 6K7G al circuito anodico) 




















